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Bonjour,


Je cherche à savoir si la configuration que j'ai créé avec 3 HDD en Raid 1 est correct.


J'ai utilisé les étapes suivante.


Chiffrement des HDD


sudo cryptsetup luksFormat --type luks2 /dev/disk/by-id/DISQUE1
sudo cryptsetup luksFormat --type luks2 /dev/disk/by-id/DISQUE2
sudo cryptsetup luksFormat --type luks2 /dev/disk/by-id/DISQUE3

sudo cryptsetup open /dev/disk/by-id/DISQUE1 data1
sudo cryptsetup open /dev/disk/by-id/DISQUE2 data2
sudo cryptsetup open /dev/disk/by-id/DISQUE3 data3



Création du RAID 1 avec btrfs


sudo mkfs.btrfs -L stockage -m raid1 -d raid1 /dev/mapper/data1 /dev/mapper/data2 /dev/mapper/data3



Montage


sudo mkdir -p /mnt/stockage
sudo mount -o compress=zstd /dev/mapper/data1 /mnt/stockage



Comment je peux vérifier que le raid 1 fonctionne ? 


Merci d'avance !
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